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HIGH 

MEDIAN 

AVERAGE 

LOW 

RECORD 

DECILE i SCORE 

SCORE 

SCORE 

SCORE 

COUNT 

1 1 1 

0.8450896 

0.8563413 

0.7480836 

1 08,775 

2 

0.7480825 

0.6835771 

0.6859478 

0.6333232 

1 08,776 

3 

0.6333232 

0.5905443 0.5914524 

0.5529897; 108,776, 

4 

0.5529897 

0.5188947 

0.5193915 

0.4876825 

108,775 

5 

0,4876825 

0.4598864 

0.4600913 

0.4330337 

108,776 

6 

0.4330337 

0.4069472 

0.4070834 

0.3816599 

108,776 

7 

0.3816596 

0.3568689 

0.3568972 

0.3319527 

108,775 

8 0.3319516 

0.3063966 

0.3062003 

0.2797471 

108,776 

9 

0.2797464 

0.250941 

0.2502569 

0.2178895 

108,776 

1 0 

0.2178893 

0.174356 

0.157081 1 

0.0000002: 108,776 





1,087,757 
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